Franz Schubert 

Symphony No. 3 in D Major 



Flauto I. 



Adagio maestoso. 



l £? 




Allegro 
19 con brio. 




» 



Schubert — Symphony No. 3 

Flauto I. 






cresc. 




162 




\>kkkk t^gj 



*E 






•J /5 



gfgfe fl Tffrfffte 




./S 



yi 



>> 



lSS 




p=^ 




\ 



1 




is 





5 



gH 




fe^ 



195 



P^ 



i 



i 



% 



i 



cresc. 






% 



i 



cresc. 




Schubert — Symphony No. 3 

Flauto I. 




211 




£ 



mm 




m 




m 



216 




5 




iS 



^ 



i 



/C\ 



i 



^ 



* 



i 



1 





Allegretto. 

^ Ob. 

its 7 



7 Bl 15 




71 




*&■ 



3 



i 



i 



1 



/C\ 



* 



Ob. 




£ 



1 



£ 



j 



Schubert — Symphony No. 3 

Plauto I. 



MENUETTO. 

Vivace. 




oresr. 



28 




\ 




te \ 



te te 



^S 



ii 



te 



1 



u 



^m 



38 



A 




j2' 



Jr 




fi 




47 




£ 






m 



m 



iE 



P 



1 



i 



m 



£ 




1r 



ff 



fi 



m 



£ 



i 



m 



57 




P 

Trio. 



fi 



fi 



fi 

J Ob. I. 

8 B 9 4"~ 



fi 



fi 



i 



i 



t j :| | : * 





u 



\ 



I N. 



=*ej 



i=t 



10 



11 



^^ 



I 



Men. da Capo. 



Presto vivace. 

3 




creso. 



Schubert — Symphony No. 3 



64 



ft 




HJ 



S 



Flauto I. 

rife- tte* te- 



Se 



bA^Y^'^Tf ^f ' l l f ^ 



i> 



/? 



cresc. 



7 



76 




•r.fr.ff.rr.*rr.*rr?ffT 



5 



3 



M» 



E3^ 



S 



/> 



i' 



^ 



88 




2 



y£y 



S 



♦> 




E ^ 



S 



* *£ 



E33 



101 



MWf 




i 



p 



• ^ 



/> 



* 



¥= i^ 



E * ^ 



• 1* 1 -*• 



\ 



««/* 



^^ 



112 



;*«# £'.. 




^ 



Si 




i 



*p=*h 



\ 



t\ % f'm 




fi 



123 




I 



• Ti m • 



Vt^mJ* M-* 



& • 



F 



cresc. 



/ 



mi 



3 



2 



± 



ese? 



E5: 



cresc. 



// 



133 




j£l 



JM 



il 





3 



» 



S 



E 



5 



5 



£5 



143 




I 





^N 



* 



5 



£ 



5 



1 



* 



± 



± 



3E£5 



3E=i=5 



HI 



27 



149 




^jl 



• *•%• £ 



£§5 



EEE 



£3 



? 



^F^ 



/? 



^ 



* 






p 



159 




l| 



E^ 




l| 



E^E 




l| 



EEE 




l| 



5 




\ 



EEE 





^ 



E 



E 



S 



E 



/> 



• • 



168 




y yy I y 



3 



4^40, 



a 



181 




3 



] F = £^ 



£L 



£.' 22.' 



/T\ 



jt>yp 



H2 



s 



bgEii 



*■ 



y 



4 



E^jFE 




6 



Schubert — Symphony No. 3 

Flauto I. 




211 




P^¥ 



1 



te 



1 



^ 



ft 



fi 



% 



I 



^ .A .A ,/S fi fi fi' fix 



\ 



5 



m 



221 




l| 



¥^PP 



It 



5 



It 



fir if ;ff f 




6 



y J y 



I 



S 



3 



* 



^ 



235 




5 



K 1 



5 



£5=3 



1 



E^E3 





I 




ft##l 



«r 



.# 



fip 



cresc. 



244 




» l y I jjlse 



i 



s 



£ 





8 



I 



#4#l 




>> 



^ 



^ 



cresc. 



P 



253 




. fo* 






.fl- 



it 



ft*- 



fa- $?■• %p- 



EE 



£5 



cresc. 



P 



cresc. 



p 



p 



cresc. 



266 



\ 



^^•lfr~fi-lfrlfe-% £% £% ^> r ^V-* r T^* : 




/ 



277 




L 



m 



2 



^ F^ 



S 



^ 



2 



V## 



1 



^ 



i> 



y T~y 



t 




p 




cresc. 



Schubert — Symphony No. 3 

Flauto I. 



325 



#•£ 




£=l 



a 



mm 



EE 



<2 • 



■3=1 



b 



2=1 



334 




£=i 



s 



.a 



3=3 



A 



i2 



^li? 



^li 



N 



£z:=ft 



343 




5 



£ 



£ 



5 



^= » I ' -¥ 



5 



5 



849 — 




5 



5 




4 



* » 1 i 1 1 i . 



m 



s 




U 



ft 




m 



'/ 



/ 




360 








8 



» 4 » I J i 




y * y 1 J 




^P= 



¥ 



ft 



I 



P 



366 



\ 



s 



y d y I / 



^H 



l| 



y j » I i » 



mi 



8 



y / y I / y 



r^=y 



cresc. 



poco 



a 



poco 



373 




8 



» i »| I » 



8? 



\ 



b 



y j y 1 1 » 



P 



i| 




^ 




y I y I j y 



y 



380 



P 



Q. 




» 



^P 



h& 






ii 



. te' 



Z2. 



j£ 



rjfe 



cresc. — 



391 

p. 



8: 



m 



ii 



8 



Hi 



l| 



8* 



k*8* 




i*8* 



**8* 



£ 



£ 



£ 



£ 



2 



5 



397 




5 



8 



1 



8 



£ 



8 



£ 



£ 



m 



z 



5 



403 




5 



ft 



ft 



ft 



ft 



ft 



S=ft 



/Ts 



» jf » 1 =s§ 



seee 



s^ 



I 



Franz Schubert 

Symphony No. 3 in D Major 

FlautoH. 



Adagio ma esto so. 




% z 



Fl.I. 



vresc. 



Schubert — Symphony No. 3 

FlautoH. 




MENUETTO. 

Vivace. 



Allegretto tacet. 




wm 



i 



fi 



m 



m 




i 



t 



u 




A 



f r "r i r*r r f ff 



■fr 



fi 



fi 



f 



m 



U=fNf* 



3 



J* 



mm 



m 



20 




8 



M 



£3EEE^ 




fell 



£=** 



* 



/^ 



^ 



<k 



?£ 




I 



rresr. 

A 



1 



I 



yy 



/» 



40 




ff _ /* 



££ 



ISg 




3 



£ 



^ 




-rft«4^ 



I 







J 



fi 



fi 



t 



£ 



yT 

Trio. 



/* 



y* 

Ob. I. 

SB 9 i^TTTj 



ys 



/' 




10 II 

Men. da Capo 



Schubert — Symphony No. 3 

Flauto II. 



3 



Presto vivace. 

3 



•,*-• -*-'-+? 4m£* 




• ^•bjt7^bjt^^»bj£^^»b4t«bjL , te' £":£" 




140 




E^ 



rfl 




5 



E^ 



z 



£ 




fc^ 



£& 



148 



1. 




E^ 



¥^=r 



r\ 



2. 



?=£=¥ 



2 



^P^^^g 



fe^ 



E^ 



£=± 



Schubert — Symphony No. 3 



\ 



189 



FlautoII. 




rs H 9 




^M=^ 



is 




S 



* 



E j V ^EB 




I 



\s; 



,a. bat-*- Itev 



^T- l ff f f f > 



2*>0 T 

«;< t f fff> 



•!/' 



f/ 



■!/• 



•J/' 



/-/; j*fz fifi fifi 

3 * K I 




335 




>r IT i f , r rn i 



5EEE 



± 




5 




S 




N 



5 




^E5 




£ 



»+=* 




/T\ 



4 



5 



£s 





